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Apparecchi similari 

RD 198 MF 
RD 211 MF 


Caratteristiche tecniche: 

— Gamme d'onda: 

Onde Medie 515 h- 1640 MHz 

OC 1 banda 50 m 

OC 2 banda 25 m 

Modulaz. di frequenza 87,5 -r 100,5 MHz 

— Valore della Media Frequenza: MA = 
0.455 MHz; MF = 10,7 MHz 

— Dipolo per MF incorporato nel mobile 


— Alimentazione con corrente alternata 
per tensioni da 110 4- 220 V 

— Altoparlante: tipo MD da 157 mm 

— Bobina mobile: 3,5 ohm 

— Consumo 50 watt 

— Potenza uscita max. 3,5 watt. 

II modello RD 198 MF e nella versione so- 
prammobile radiofono, con due altoparlanti. 
L’RD211 MF ha un mobile di lusso. 



RADIORICEVITORE RADIOMARELLI Mod. RD 196 MF 













